€ املا الفراغات بما يناسب ٠‏ 


بائية الى دارة مركبة على التوالي فإن شدة التيار 
حيكة لتاق ايم لاا بکد اران فار فين 
يطعيس ب 


1. احسب مقاومة موصل أومي يمر فيه تيار شدته 200"۸ = ]1 ۰ 
ويساوي التوتر بین مربطیه 6۷ = ل. 

2. احسب التوتر بين مربطي موصل أومي مقاومته 30014 - 2 › عندما 
يمر فيه تيار شدته 634 ,0 = 1. 


نطبق بين مربطي موصل أومي توترا قیمته 9۷ › فيمر فيه تيار شدته 
8 . 
1. حدد قيمة مقاومة الموصل الأومي. 
2. نطبق بين مربطي هذا الموصل الأومي توترا قيمته /61. احسب شدة التيار 
المار عبره. 
3. نطبق بين مربطي هذا الموصل الأومي توترا لا » فيمر فيه تيار شدته 
0-. حدد قيمة التوتر لا المطبق بين مربطيه. 





RO QOT EET 
لعن ا ف ا ر هذه المقاومة: عندما يمر فه تيار‎ 
.30 2۸ مستمر شدته‎ 


2. حدد مبيانيا قيمة شدة التيار المستمر المار في هذه المقاومة» عندما تكون 
قيمة التوتر بين مربطيها 6۷. 

3. حدد قيمة المقاومة الكهربائية ۴ لهذا الموصل الأومي 
لعزيد من التعارين زورواط : jami3dorosmaroc.com‏ 


أ© املأ الفراغات بما يناسب : 
ه نرمز لمقاومة موصل أومي بالحرف ۸ › ووحدتها العالمية هي الأو ١‏ 


ه نرمز للتوتر الكهربائي بالحرف ل › ووحدته العالمية هي ١‏ 

ه نرمز لشدة التيار الكهربائي بالحرف 1 › ووحدة 5 

ه العلاقة بين التوتر بين مربطي ر آلمار فيه هي ۸8.1 = ا والتي تترجم قانون أوم. 

ه مميزة موصل أ ره تقية يمر من أصل المعلم. 

٠‏ عند إذ بأنية الى دارة مركبة على التوالي فإن شدة التيار الكهربائي تتناقص حيث تتعلق قيمة المقاومة بشدة التيار المار فيها و التوتر المقاس 
بين مربطيها. 


1. احسب مقاومة موصل أومي يمر فيه تيار شدته 20011348 - 1 ٠‏ ويساوي التوتر بين مربطيه 617 - ل]. 


" U ١ : 
0ك‎ 1 Pi R> : ومنه‎ U = R.[] : لدينا‎ 


2. احسب التوتر بين مربطي موصل أومي مقاومته 3000 = ۸ › عندما یمر فيه تیار شدته 634 ,0 = 1. 


U=189V : أي‎ U = 300x<0,63 : لدينا: 1.1 -7] ت.ع‎ 


نطبق بين مربطي موصل أومي توترا قیمته 9۷ › فيمر فيه تيار شدته .750 . 
1. حدد قيمة مقاومة الموصل الأومي. 


9V U 
أ‎ 2 8 9 ٠ منك‎ 2 
0 00 00 7 يسح‎ YAR بي‎ 
نطبق بين مربطي هذا الموصل الأومي توترا قيمته /ا6. احسب شدة التيار المار عبره.‎ .2 
1 6V U 

5 hn: A ۹ 1 5 .) 

لدينا: 0-86 ومته. ل 2 هكمو 
3. نطبق بين مربطي هذا الموصل الأومي توترا ل › فيمر فيه تيار شدته ۸ 36. حدد قيمة التوتر ل المطبق بين مربطيه. 

U = 4,32 V : U = 120x0.036 : لدينا : 12.1 -[] ت.ع‎ 
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.307۸4 حدد مبيانيا قيمة التوتر بين مربطي هذه المقاومةء عندما يمر فه تيار مستمر شدته‎ .1 
مبيانيا » نجد : ۷ 3= 0ا‎ 
.61/ حدد مبيانيا قيمة شدة التيار المستمر المار في هذه المقاومة» عندما تكون قيمة التوتر بين مربطيها‎ .2 
-1آ‎ 60 214  : مبيانيا » نجد‎ 


3. حدد قيمة المقاومة الكهربائية ۸ لهذا الموصل الأومي. 


نختار نقطة من ١‏ لمنحنى › ثم نحدد إحداثيتيها . مثلا : A a a‏ 
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